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TANOBA  ALABALIK  TESİSLERİ  GEÇİÇİ  OLARAK 
KAPITILDI 

Yazan:  Abdullah  Faruk  Günaydın  -  8  Nisan  2008 

Erbaa  ilçesi  Tanoba  kasabasında  bulunan  ve 
ilçemiz  halkının  rağbet  ettiği  Tanoba  Alabalık  Tesisleri  Tanoba  Belediyesi  tarafından 
geçici  olarak  kapatıldı. 


Belediye  tarafından  tadilat  için  geçici  olarak  kapatılan  tesislerde  yemek  hizmeti 
verilemiyor.  Tadilat  süresince  tesislerde  sadece  canlı  alabalık  satışı  gerçekleştiriliyor. 

Yetkililerden  aldığımız  bilgilere  göre  tadilat  çalışmaları  önümüzdeki  aylarda 
bitirilip,  hizmete  sunulacak. 
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Yorum  Ekle 


Abdullah  Faruk  Günaydın 
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